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1) Calcular as seguintes integráis: 


a)/j dx 

b) / X 3 dx 

c) f - + dx 

J X 

d) J e ax dx com a ± 0 

e) / X dx 

f) / 3 dx 

g) / x 3 + 2x + 3 dx 

h) / \fidt 

i) / 3 Vs 2 

+ 3 ds 

f )f x2+1 dx 

J X 

8)J(;+^) dx 


2) Determine a fungáo y = y(x), x 6 R, de modo que — = X 2 , comy(O) = 2. 
Soluto 

^- = x 2 => y = í x 2 dx * — x* + k. 
dx J 3 


A condi^áo y (0) = 2 significa que, para x = 0, devemos Icr y = 2. Vamos determinar k 
para que esta cóndilo esteja satisfeita. 

1 , 

Substituindo, entáo, em y = — x 3 + k, x por 0 e y por 2, resulta k - 2. Assim, 


v = 1 r3 + i 


3) Determine a fun§áo y = y(x), x G I?, de modo que ^ = x 2 , com y(0) = 2. 


a) — = 3x — 1 e y(0) = 2 

cíx 

c)g = V + 3ey(- 1 ) = 0 

e )S = ^ + ^^(D = o 


b) — — x 3 — x + le y(l) = 1 

dx 

d) ~ = 4 e 3 / ( 1 ) = 1 

ÍÍX 

f) = x + 1 com y(l) = 0 e y'(0) = 0 


4) Urna partícula se desloca sobre o eixo x e sabe-se que no instante t a velocidade é v(t) = 2t + 1. 
Sabe-se, também, que no instante t=0 a partícula encontra-se na posi§áo x=l. Assim, determine a 
posi§áo x=x(t) da partícula no instante t. 

5) Um reservatório de água possui volume V (em m 3 ) e sabe-se que a velocidade de cheia do mesmo 
é dada por v(t)=2t - 3. Sabe-se que no instante t=0, o volume do reservatório é de 2 m 3 . Assim: 

a) Determine o volume do reservatório no instante t; 

b) Determine o volume do reservatório no instante t=2 s\ 

c) Determine o tempo em que o volume do reservatório é mínimo. 



